MATYLDA DE RESSIG 


opatrzona Sw. Sakramentami, po długich a dolegliwych cierpieniach, zmarła w dniu 26-tym 
Kwietnia 1687, w 66 roku swego życia. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnyeh, Przyjaciół i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok weCzwartek dnia 28 b. m. ogodzinie 4 popołudniu z domu 
pod Nr. 18 przy ulicy Basztowej, wprost na ementarz. 
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Zakład pogrzebowy A. Ssafrańskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie, nl. św. Jana Nr. 13. 


